- JULIA z Cayzowskich PATELSKA 


żona weterana wojsk polskich 


przeżywszy lat 75, opatrzona św. Sakramentami, umarła w dniu 30-tym Pażdziernika 1885 roku. 


Pozostały mąż zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, który odbędzie się 
w Niedzielę dnia I Listopada b. r. o godzinie 3 popołudniu z domu pod L. 9 przy ul. Podwale 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni Zwiazkowej w Krakowie, ulica św. Jana Nr. 1: 
+ ) 


